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Oorlansa lingvo 


La Oorlansa lingvo (propralingve: Oorlans, ankaŭ: Oorlands, Oorlams) estas okcident-ĝermana, maiait- 
frankonia iingvo aŭ diaiekto paroiata de maipii oi unu miiiono da homoj, preskaŭ tute nur en Sud-Afriko. luj 
iingvistoj ĝin opinias diaiekto de ia afrikansa, aiiaj vidas ĝin kiei kreoian iingvon devenintan de ia afrikansa. 
Ĝi enhavas iujn bantuajn erojn. 


Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Oorlansa_lingvo&oldid=5210553" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktitaje 07:03, 22 apr. 2013. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribufte-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 





